ヨー ロッ パ 管 の 隠さ れ た 商 質 全訳 和 計 が で きる か ? 


今回 U4AB シ ング ル と ,。 次 回 
M 7 シン グル が , プロ ト タ イ プ と 本 
番 機 の 関係 に ある た め , 続け て 発表 
し た いと 思い ます . 入手 し づら い 球 
を 使っ て いる こと を 最初 に お こと わ 
り 2 お おき ぼ 。 

この U 4 AB と いう 球 は 。 デ ンマ 
ー ク ML.P. PDERSEN 社 製 で 。 イ 
ンタ ーネット な ど で 調 べ て も 表記 は 
あり ます が , 5 極 管 と し て 載っ て い 
て 正確 な 規格 が わか り ま せん で し 
た . 4 本 足 な の に 不思議 で すね ? 

わか っ た 範囲 で は ヒー タ 電 圧 4 
V,。 ヒー タ 電 流 1 A。 プレ ー ト 電圧 
500 V (真空 管 の 管 に 書い て ある ) で 
6 AC 5 の よう な Hiー3 極 管 出力 管 
に な り ま す . 

5 極 管 と し て 載っ て し まっ た の 
は , 「UNIVERSAL TUBE MAN- 
UAL PARAGON PRESS 1969] 
で 分 類 番 号 209 フ ィ リ ッ プ ス ト 、 
F 443 N の 互換 球 に な っ て いた た に ーーー 
めで し ょ うか . 面白 いこ と に M.F. @eM.P. 社 の 各 U 4 AB の 外観 . 右端 は 46 
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る 感じ は ちょ う Sn: ツ 
ド の よう で す 。 ま た 元 箱 に は ドイ 
語 で 海軍 通信 機器 ・ 北 第 一 セク ショ 
ン 検査 日 1942 年 12 月 7 日 と 日 付 
が 入っ て いま す の で , 第 2 次 世界 大 
戦後 期 に 作ら れ た 物 で し ょ う . 
外形 は 歴代 名 出力 管 の 中 の U4 
H (M.P. 社 ) の よう な 肩 の 張っ た 背 
の 低い 外形 で ,。 グラ ファ イト プレ ー 
背 の 低い 外形 で , 金属 プレ ー ト 
ほっ そり し た 外形 で , 金属 プレ ー ト 
ST タイ プ と 3 種類 在 る よう で す . 
プレ ー ト の 大 き さ は 目視 で 2.1 
cm^2.8 cm の カー ボナ イズ ド 鉄 
板 の よ う で 。 VT 62 の プレ ー ト より 
一 回 り 大 きく な っ て いま す . 大 事 を 
取っ て ここ で は プレ ー ト 損失 を 10 
W と いう こと に し て お きま す . 


@1942 年 ドイ ツ 海 軍 が 発注 し た と 思わ れる M. 
P. 社 の オリ ジ ナ ル 箱 入 U 4 AB. 
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@46 の B ク ラス 動 介 持 の 特性 
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動作 的 に は 46 の G1 と G2 を 並 
列 に し て B 級 出力 管 の し た 時 の よ 
う で す . 規格 の わか ら な い 部 分 は , 
暫定 的 に 46 の 規格 で 代用 する こと 
と し て 設計 を 進め ます . 

負荷 抵抗 7 kcO・280 V で 動作 さ 
せる と , プレ ー ト 電流 は 35 mA, そ 
の と き の バ イア ス が 14 V 前 後に な 
り , 最大 出力 は 3.4 W 程度 に な る 

と 思わ れ ま す . 

前 回 の 6 AC 5 は , ダイ ナミ ッ ク * 
カッ プル で ドラ イブ し まし た が , 今 
回 は 規格 が わか り ま せん の で , 自由 
度 の 大 きい カソード フォ ロワ で ドラ 
イプ する こと に し , コン パク ト に ま 
と め る た め に ECL 86(6 GW 8) を 使 
まだ 5 

ECL 82 (6 BM 8) で も 良い の で 
す が 3 結 に し た と き の ん が 22 か ら 
9.5 に 下がる の で , 今 の まま で は バ 
イア ス 回 路 の 電圧 が 不足 し ます か 
ら , ヒー タ の 半 渡 整流 を マイ ナス B 
電源 に 接続 変更 する 必要 が あり ま 
す 。 私 の 好き な の は ECL 86 方 で 3 
極 部 の ヶ が 大 きく , ハム レベ ル が 低 
く 。5 極 部 3 結 時 の も 大 きく て 使 
いや すい の で す が , 流通 在庫 が 少な 
い の で 入手 が 難し い の が ネッ ク で 
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@U4AB シ ング ル ・ パ ワー・ ア ンプ 全 回 路 図 


@ 電 源 部 と ドラ イ バ , 入出 力 端子 部 を 見 る 
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音色 で 同じ ポジ ティ ブ グ リッ ド で す 
が ダイ ナミ ッ ク ・ カ ッ プ ル と 違い , 
ジャ ズ よ り も フュ ー ジ ョ ン の ほう が 
よさ そう で す . 背 の 低い 太 管 の ほう 
が 音 の 重心 が 低い よう で す . よく 試 
聴 に 使う パル シュ ファ ル (ワー グ ナ 
ー) ハン ス ・ ク ナッ パー ツブ ッシュ 指 
揮 バ イロ イト 1962 年 の 第 1 幕 へ の 
前 奏 曲 , 最初 の 邑 の よう な 感じ が 薄 
らい で 聞こ えま す . 

球 の 入手 先 で す が , 春日 無線 変圧 
器 に まだ 少量 残っ て いま す (7,350 
円 ). 横浜 マリ オン ロー ド で も 広告 が 
載っ て いた 気 が し ます . また 少し 規 
格 は 違い ます が , 設計 の 参考 に し た 
841 また は 46(G」, G。 並列 時 ) ws 
特性 で す の で ヒー タ 回 路 を 変え 
代用 に な る と 思い ます . 

最近 ひずみ 率 計 も ロー パス ・ フ ィ 
ル タ 式 と T ノッ チ ・ フ イル タ 型 が あ 
り , デー タ の で 方 が 違う た め 測 定 機 
器 を 書く こと に し まし た . 滑 定 機器 
パナ ソニ ッ ク VP-7720 A (オー デ 
ィ ォ オ チラ イザ )。 ダン ウッ ドド て 全 - 
5135( オ シロ スコ ー プ ブ )。 他 を 用 いま 
し だ 。 
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@ 前 段 に 使っ た ECL 86 (6GW 8) の 5 極 部 の E。 ゴ 。 特 性 
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